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TRANG CHỦ VỆ SINH MÁY LẠNH SỬA MÁY LẠNH THU MUA MÁY LẠNH CŨ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH KINH NGHIỆM HAY 


Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại nhà giá rẻ uy tín HCM 
2021 


29 Tháng Một, 2021 / By Nguyen Cuong / Dịch vụ TGTDienLanh 


Cũng như một số máy móc, thiết bị khác, sau một thời gian sử dụng, máy lạnh cũng sẽ không thể hoạt 
động có chất lượng tối ưu như lúc mới mua về. Một trong những yếu tố gây ra điều đó là do lâu ngày 


máy lạnh không được vệ sinh khiến cho bụi bẩn bám nhiều phía bên trong. 


Vì thế, việc vệ sinh máy lạnh đúng lúc vô cùng quan trọng. Nhưng muốn vệ sinh cho máy cũng cần 
phải đảm bảo đúng kĩ thuật mới có thể đạt hiệu quả mong muốn. Chính vì lẽ đó, bạn phải nhờ đến 


những bàn tay chuyên nghiệp của các kĩ thuật viên. 


Khi máy bị bẩn, bạn nên liên hệ ngay với đơn vị vệ sinh máy lạnh tận nhà, giá rẻ và uy tín tại TP. Hồ 
Chí Minh. 





Xem thêm các dịch vụ khác của TGTDienlanh trong năm 2021: 


» Sửa máy lạnh tại nhà giá rẻ, Uy tín, Trách nhiệm 2021 
»« Thu mua máy lạnh cũ tận nơi giá cao TpHCM 2021 
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Dịch vụ vệ sinh máy lạnh chuyên nghiệp tại TPHCM 





Tìm kiếm... 


DỊCH VỤ 


Vệ sinh máy lạnh 
Sửa chữa máy lạnh 
Di dời máy lạnh 
Thu mua máy lạnh 


Lắp đặt máy lạnh 
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Dịch vụ vệ sinh máy lạnh Thế Giới Thợ Điện Lạnh chuyên phục vụ khách hàng ở khắp tất cả các quận 


huyện tại TP. Hồ Chí Minh. 


Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiêm, chúng tôi luôn có những giải pháp tốt nhất để 


phục vụ khách hàng hiệu quả nhất trong việc vệ sinh máy lạnh. 


Tất cả các máy lạnh của các hãng được sản xuất trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài, chúng tôi 


đều sẵn sàng vệ sinh thật đảm bảo, chất lượng, đem đến cho khách hàng sự hài lòng nhất. 


Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại nhà 


Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại nhà 


Vệ sinh máy lạnh giá bao nhiêu? Vệ sinh máy lạnh bao nhiêu tiền? luôn được nhiều khách hàng 


quan tâm. Thế Giới Thợ Điện Lạnh xin gửi tới khách hàng bảng báo giá vệ sinh máy lạnh tại nhà mới 


nhất 2021: 


Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh 


Hạng mục công việc 


Vệ sinh máy lạnh công suất 1hp-1.5hp 


Vệ sinh máy lạnh công suất 1hp-1.5hp 


Vệ sinh máy lạnh công suất 1hp-1.5hp 


Vệ sinh máy lạnh công suất 2hp 


Vệ sinh máy lạnh công suất 2hp 


Vệ sinh máy lạnh tủ đứng 2.5hp 


Vệ sinh máy lạnh tủ đứng 2.5hp 


Vệ sinh máy lạnh âm trần 


Nạp Gas R22 


Nạp Gas R410A 


Nạp Gas R32 


Đơn vị tính 


PSI 


PSI 


PSI 


Số lượng 


01-05 


01-07 


01-15 


01-05 


01-10 


01-05 


01-10 


01-03 


01 


01 


01 


Đơn giá 


100.000đ 


90.000đ 


80.000đ 


150.000đ 


130.000đ 


250.000đ 


200.000đ 


350.000đ 


7.000đ 


10.000đ 


9.000đ 
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Quy Trình vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới Thợ Điện Lạnh 


» Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vệ sinh máy lạnh của khách hàng và cử nhân viên kĩ thuật đến địa 
điểm khách hàng yêu cầu để tiến hành công việc. 

s Bước 2: Kĩ thuật viên kiểm tra tổng quát tình trạng của máy lạnh và đánh giá cụ thể rồi báo giá 
cho khách hàng căn cứ vào bảng định giá của trung tâm. 

» Bước 3: Kĩ thuật viên tiến hành tháo vỏ máy, xịt rửa, tra dầu mỡ và lắp lại. 

s Bước 4: Kĩ thuật viên vận hành máy để kiểm tra khả năng làm lạnh của máy. 

s« Bước 5: Tư vấn cho khách hàng cách sử dụng sao cho máy lạnh hoạt động hiệu quả, tránh hư 
hỏng. 


s‹ Bước 6: Bàn giao máy lạnh vừa được vệ sinh và kiểm tra xong cho khách hàng, thu phí dịch vụ. 


Vệ sinh máy lạnh tại TGTDienLanh 
Ưu điểm dịch vụ vệ sinh máy lạnh của Thế Giới Thợ 
Điện Lạnh 
Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 


Đội ngũ kỹ thuật Thế Giới Thợ Điện Lạnh có kiến thức kỹ thuật vững vàng, có nghiệp vụ chuyên môn 
giỏi. Do đó, họ rất am hiểu về máy lạnh. Trong quá trình làm việc, họ luôn thực hiện những giải pháp tối 
ưu nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. 


Dịch vụ uy tín, tạo niềm tin 


Bằng những kinh nghiệm về việc vệ sinh máy lạnh đã nhiều năm, các nhân viên kỹ thuật của trung tâm 
từng giải quyết công việc của họ rất hiệu quả và thành công. Do đó, họ đã chiếm lĩnh được niềm tin của 


rất nhiều khách hàng và tạo được uy tín cho trung tâm. 
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Bao lâu thì nên bảo trì vệ sinh máy lạnh? 
Khi nào thì nên bảo dưỡng máy lạnh luôn là sự quan tâm của nhiều khách hàng. 


Thông thường, mỗi năm người dùng nên vệ sinh máy lạnh khoảng 3 hoặc 4 lần. Tuy nhiên, thời gian vệ 


sinh máy cũng còn tùy thuộc vào tần suất sử dụng và môi trường mà máy được lắp đặt. 


Tùy vào từng trường hợp cụ thể sau đây mà người dùng có thể xác định thời gian cần tiến hành vệ sinh 


máy lạnh: 


» _ Máy được sử dụng trong gia đình từ 6 - 8 tiếng một ngày thì khoảng 3 - 6 tháng nên vệ sinh lại 
một lần. 

»« Máy được sử dụng tại các văn phòng, các công ty thì khoảng từ 2 - 4 tháng nên vệ sinh lại một 
lần. 

s Máy được sử dụng tại các khu công nghiệp có tần suất liên tục thì nên vệ sinh máy mỗi tháng một 


lần. 


Tác hại của việc không vệ sinh, rửa máy lạnh định kỳ 


Tác hại của việc không vệ sinh, rửa máy lạnh định kỳ 


Nếu máy lạnh lâu ngày không được vệ sinh thì bụi sẽ phủ kín dàn lạnh, lưới lọc hay bộ phận tản nhiệt 


của dàn nóng. Điều này sẽ làm cản trở quá trình lưu thông không khí, hơi lạnh không thể thoát ra ngoài. 
Vì thế, máy lạnh hoạt động không chỉ kém hiệu quả mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực khác. 
Tốn tiền điện 

Máy lạnh sử dụng trong một thời gian dài mà không được bảo dưỡng, vệ sinh thì bụi bẩn sẽ bám vào 
máy, làm nóng dàn máy, khiến cho quá trình tản nhiệt châm đi, điện năng sẽ hao tốn hơn. Tiền điện mà 


người dùng phải trả hàng tháng cũng theo đó mà tăng lên. 


Mau hư máy 
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Có nhiều người thích sử dụng máy lạnh nhưng lại ít quan tâm đến việc bảo dưỡng, vệ sinh máy định kỳ. 


Khi phát hiện máy khởi động chậm, làm lạnh kém hay phát ra tiếng ồn, họ mới chú ý đến vấn đề này. 


Đây là một sai lầm. Vì, nếu không vệ sinh máy định kỳ thì máy sẽ rất mau hư. Một khi máy đã hư thì 


việc sửa chữa sẽ trở nên phức tạp hơn. 


Ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, công việc: 

Máy lạnh không được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên sẽ tác đông không tốt đến người sử dụng. 

Khi máy hoạt động kém hiệu quả, nó cũng đồng thời làm mất đi tác dụng thanh lọc không khí và loại bỏ 
những vi khuẩn cũng như nấm mốc. Hệ quả người dùng dễ mắc phải những căn bệnh về hô hấp hay dị 


ứng. 


Khi mắc các bệnh do máy lạnh thiếu vệ sinh mà ra, người bệnh sẽ cảm thấy không được thoải mái, do 


vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến công việc của họ. 


Những lợi ích thiết thực từ việc vệ sinh máy lạnh 


Những lợi ích thiết thực từ việc vệ sinh máy lạnh 


Máy lạnh được vệ sinh trong khoảng thời gian hợp lí sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người sử 
dụng. 


Tiết kiệm tiền 


Việc vệ sinh cho máy lạnh đúng lúc sẽ giúp phát hiện sớm những hư hỏng có thể xảy ra. Nhờ đó mà kịp 


thời sửa chữa và làm giảm chỉ phí khi buộc phải thay mới. 


Ngoài ra, vệ sinh máy lạnh tốt còn giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng. Điều đó sẽ giúp 


người dùng tiết kiệm được chỉ phí trả tiền điện mỗi tháng. 


Tăng tuổi thọ máy, giảm hư hỏng 






Khi máy lạnh được vệ sinh đúng lúc thì hoạt động của máy cũng tốt và bền bỉ hơn. Như vậy cũng đồng 
nghĩa với việc máy sẽ giảm đi sự hỏng hóc và đồng thời tuổi thọ của máy sẽ lâu dài hơn. 


Bảo vệ sức khỏe 


Máy lạnh được giữ gìn sạch sẽ thì tác dụng thanh lọc không khí của nó sẽ tạo ra nguồn không khí sạch. 
Từ đó, sức khỏe người thụ hưởng cũng sẽ được bảo vệ và tránh được các bệnh về đường hô hấp do bụi 
bẩn từ máy gây ra. 


Click để xem youtube vệ sinh máy lạnh tại nhà 


Kết luận 


Với phương châm: Tất cả vì khách hàng thân yêu, chúng tôi sẵn sàng hết lòng phục vụ Qúy khách trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ phục vụ khi Qúy khách cần, kể cả những ngày cuối tuần 
hay những ngày lễ. 


Với sự tận tâm trong nghề nghiệp, chúng tôi tin tưởng và tự hào rằng sẽ đem đến cho Qúy khách sự hài 
lòng về kết quả từ công việc vệ sinh máy lạnh của chúng tôi. 


Chúng tôi xin cam kết với khách hàng: Những chiếc máy lạnh được chúng tôi vệ sinh sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng sống hàng ngày của Qúy khách. 





Câu hỏi thường gặp khi vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới Thợ Điện Lạnh: 


Phí vệ sinh máy lạnh tại nhà bao nhiêu? 
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Phí vệ sinh và kiểm tra Gas máy lạnh treo tường 150.000 VNĐ 


Máy lạnh yếu lạnh hoặc không lạnh có phải do quá dơ hay không? 


Máy lạnh quá dơ sẽ dẫn đến máy lạnh chạy kém lạnh và thổi ra hơi nóng 


Vệ sinh máy lạnh có cần bơm gas định kỳ không? 


Máy lạnh hoạt động hiệu quả là nhờ lưu lượng gas nên việc bảo trì gas rất quan trọng 


Phí bơm gas máy lạnh định kỳ là bao nhiêu tiền? 


Phí bơm gas máy lạnh 8.000 - 12.000 VND/1 đơn vị áp suất gas 


Bao lâu thì nên vệ sinh máy lạnh? 


Thời giam bảo trì máy lạnh tốt nhất là từ 4 - 6 tháng 


Các bài viết hay: 


Tại sao khi lắp máy lạnh mới 
cần hút chân không? 


Hướng dẫn cách vệ sinh cục 
nóng máy lạnh 


Lắp cục nóng điều hòa sao cho 


đúng kỹ thuật? 


Leave a Comment 


Hướng dẫn cách vệ sinh máy 
lạnh tại nhà 


Cách chọn máy lạnh để lắp 
cho phòng khách và phòng 
ngủ 


Bao lâu nên vệ sinh máy lạnh 
một lần? 


Nguồn: TGTDienLanh 


*x*w*** 5/5( 3bình chọn ) 


Có nên lắp cục nóng điều hòa 
trong nhà không? 


Có nên mua máy lạnh cũ hay 
không? Lợi ích nhận được khi 
mua máy lạnh cũ 


Những nguyên tắc cơ bản khi 
tháo lắp điều hòa để máy vận 
hành tốt 


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Type here.. 


Name* Email* Website 
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